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■取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 

特に「ま全のために必ずお守りください」はご使用前に必ず読んで 
正しくお使いください。 

■ 保証書は必ず「お買上げ曰 • 販売店名」などの記入を確かめて、 
販売店からお受け取り < ださい。 

■取扱説明書は保証書 • 「兰憂電機修理窓口 •ご相談窓口のご案内」と 
とちに大切に保管してください。 


X ^わしと〇り- 

この取扱説明書は MF - U 12 E をもと【こ説明しております 
が MF - U 14 E は付属品の仕様が一部異なるだけで使いか 
たは同じです。 卜 


■このを凍庫は一般家庭での食品の;令凍保存の目的で作られた製品ですので業務用には不向さです。業務用には業務用冷凍庫をお使いくださし、。 
■再資源化のため、おちなプラスチック部品には材料名を表示しています。 

■この製品は曰本国内用ですので曰本国がでは使用でさません。また、アフターサービスをでさません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 






据えつけか 5 運転開始まで 


据えつけ 
場所は 


日陰で、熱気の当た6ない 
風通しのよいところ 

冷却力の低下を防ざ電気代を節約 

湿気がかないところ 

さびの発生を防止 


丈まで水平なところ 

振動や騒音を防止 

♦冷凍庫の脚びなみやすい床材（じゅ 
ラたん•畳-塩化ビニール製など)‘ 
は、下に丈夫な板を敷いてくださし、。 
(熱による変形-変色の防止） 


他の襟器から離れたところ 

テレビなどへの雑音や映像の乱れを 
防止 


巧を調養し 
水平に固定 


調舊脚を巧につくように回し、 
水平に固定する。 

振動 • 騒音の防止。 



矢印の方向に回すと 
高くなりまず。 


な造しない 


警告- 

本体外側からのネジ止めなどの改造 
はしない。 

本体断熱巧内部には電線やを媒の流 
れるパイプび埋めこまれているため、 
ネジ止めなどを行うと感電，発火や 
故障の原因になります。 


周囲に放熱 
スペースを 
おけて 


をち 2 cm な上、背面教巧から1 Qcm な上、 
天井 30 cmW 上あける 

天井や側面などから熱を逃びすため 
《 トツ フ テーブルに 物を置いた場合は、 
その上面より30 cnU ソ上 

本巧外側は熱くなりまず 

使い始めや夏場は 


約已〇で〜60でじ Lh になることも 
あります。 


感齋故防止 
のためア-ス 
ずることをお 
ずずゆします 


特に±間-洗い場- 
地下室など湿気のを 
い場所に据えつける 
場合は必ずアースを 
してください。 


アース端子がある場を 

アース線をアース接続ねじ （ 嗟)記号) 


に接続し、アース端子に取りつける。 
なお、アース線（市販の銅線直径1.日 
mm) をお買上げの販売店などでお買 
いホめください。 


背面下部 

専用コンセント 
電源10 OV 

ァ-ス 
端子 



アース線’ 

(銅線直径 1.6 mm ) アース接続ネジ' 



地展に 
そな又て 


ち凍庫用転倒防止べ 
ルト（別売）は、お買 
上げの販売店にご相 
談ください。 

おち MRPR -01 BL 


背面上部の凸部ち穴 （2 力所）に 
丈夫なベルトを通して、 

壁やななどの丈まな 
ところに固定する。 


pA 警告- 

をず庫び剧れてヶガの原因に 
なりまず。 



電源は魚巧 
庫専用で 


100 V • 定格1己 A な上のコン 
セントを単独で使用ずる 

pA 警告一一- 

1 oovm がの使用やタコ足配線は、 
発熱•义災の原因になります。 


アース端子がない場合 

お買上げの販売店に依頼し、アースエ 
事をずる。 （ D 種設置工事•有料） 


巧続してはいけないところ 

♦水道管•ガス管（感電•爆発のを険） 
♦電話線のアースや避雷針（落雷のときを険) 


早くをや ずためにお守りくだをい。) . 

■電源を入れてをすぐにはをえません。 
通常は約4〜5時間かか0ます。 

• 食品はすさ間をとって入れる。 


特に水気の多い場所に設置する場を 

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務 
づけられています。お買上げの販売店に 
ご相談ください。 


参冷えていない食品やアイスクリームは、を凍庫び 
十分に冷えてから入れる。 

• ドアの開閉はかなく、短くする。 


A が化 

• 

• 


/ : \ 目 口 


• 

と、1し夏場の暑いとホ(しは、食品が十分ぶスる 

アースが不完全な場合は、感電の原 


• 

• 

• 

までに約24時間かかることがあります。 

因になりまず。 


• 

参 

• 















各部のなまえと使いかた 


下の図は MF - U 1 2 E で説明しています。 

アルミトレイ 

•熱伝導率が高< 

急ぶに適してい 
ます。 

前面仕切0 
上棚 

•食品は前面仕切 
りより手前側に 
入れないで<ピ 
さい。 

アル S トレイ前面化のり 


上側 

バスクットは） 

( MF - U 14 E は4コ） 

バスケット(ル） 

♦底部前面の巧は 
ぶ気の風路とな 
つていまずので、 
ふさがないでく 
ださい。 

蒸発皿 

♦蒸発曲は背面じあります 




ドアポクット 

アイスクリーム 
などやわらか< 
なりやすい食品 
は入れないで< 
ださい。 


トップ了ーフル温廈調卽挺作ノ\ネル 

♦表面が100でを 
越えるような熱 
器具(オーブント 
ースターなど)は 
載せないで < だ 
さい。（耐熱温度 
100で） ■ 

荷重約 30 kg まで 


注意- 

ドアはドア取りつけ 
部を持って閉めない。 
(手指をはさむなど 
ケガの原因） 



調整脚 



♦引出し式バスケツトに 9 k 旨む上の重いものや水などは入れないでください。バスケットび変形したり割れたりすることびあり 
ます。 


• ドアを閉めた直を一時的にドアび開をにくくなりまず。これは冷凍庫内の空気び急激にちえて収縮するためで、よくをえてい 
るとをに起こる現まです。1〜2分ほどお待ち < ださい。 

♦庫巧が冷えてま定しているとをには、庫巧がの温度差により圧力差び発生し、ドアを開けるのに重くなります。ちま庫本巧に 
片手を沿えてゆっくりドアを開けてください。 


@貧な使いかた- 


食品をつめずぎ 
ないで 


つめずぎるとちな]効率び悪くなりまず。 

• 食品を上棚の前面仕切りより飛び出して入 
れないで < ださい。 

♦食品を入れたあと、バスケットび奥まで確 
実に収納されたことを確認してください。 
(半ドアの防止） 


材麵鮮なうち 
にホ-ムフリ-ジ 
ングずる 


♦ホームフリージングしてち食品は徐々に 
劣化しています。なるべく早くお召しあ 
がりください。 


一度解凍したをのを再び冷凍しない 


冷ま庫は製がではあ D ませんので 
1度にを量の製かには不向をです。 


市販の袋入り寒冷剤（硝安、 
■ I わた\ブ？ 尿素を含む）は入れないでく 
八ホレ 1 C ださし、。（中身びもれると、 

さびや故障の原因） 


包んで 


乾燥やにおい移りを防ぎま 
す。 


冷まして 


熱いちのはさましてか！5入 
れて < ださい。 



温度調節のしかた 


端お A 



※通常は「中」の位置でお使いください。 


もっと巧やしたいとを 

速く冷やしてよ0質のよい 


冷えすぎのとを 

V _ _ . ノ 

フリージングをしたいとを 

/ 


@又は^^を押し、調節する。 


^ /- X 温度調節 ^ 

Q ([^ 0~«0 ) 


• ® を巧すと左に、を押すとちに湿度調節表示(緑ランプ) 
び移動します。 


-庫内温度渦旨 p 位置と庫内温度- 


f 表示ランプ 

庫內遍度 

使いかた 1 

〇 

悼」より 

•冷凍食品び少ないとさ 

節電 

2〜3で高め 

• ドアの開閉び少ないとさ 

〇 

中 

約一18で 

•通常お使いになるとさ 

〇 

忡」よ0 

•冷凍食品が多いとさ 

t 強 

2〜3で低め 

•ドアの開閉びをいとさ J 



♦急冷運転を中止したいとさには、同じボタンをちう一度巧し 
てくだごい。表示ランプび消え通常運転にもどります。 

♦急冷運転終了後は通常運転にちどります。 

♦電源プラグをあいたとさや停電の後は、ボタンを巧し直して 
<ださい。 . 

♦霜取中や圧縮機停止直後に急冷ボタンを押した場合、表示ラ 
ンプは点巧しますび運転はしばらくしてからはじまります。 


巧取0 


霜取 U の操作と霜取りの水の処置は不要です。 


冷凍庫の巧容積についで 


定格内容積は、日本工業規格 （JS C 9801)に基 
づき、庫巧部品のうち、ぶやす機能に影響がな<、 
工具なしにはずせる棚やケース等を、はずした状態 
で算出したものです。こ C 定格内容積には、食品収 
納スペースとち気循環スペースを含みます。 


冷凍庫のな能についで 


このぶ凍庫の性能は^13 (フォースター）です。ぶ凍庫の性能は日本 
工業規格 （JS C 960 7) に定め6れた方まで試験したときの庫内のち凍 
負荷温度（食品温度）によって表示していまず。 • 


記 号 

ぶ凍負荷湿度(食品温度） 

冷凍食品お蔵期园の目安 

(ソォ— 人ペ — i 

-18 で] U 下 

約3力月 


• J にの試験方法は次のとおりです。 

り)必要に応じて温度を調整して試験します。 

に)ぶ凍庫の据えつけ場所の温度は15〜30での範囲を基準としています。 
巧庙格內容積10 0 L 当り 4.5 kgU 上の食品を24時闇以内に一18で]: J 下に 
凍結できる'ぶ凍室をフォースター室としています。 

•ぶ凍食品のお蔵期間 

'冷凍食品のお蔵期間は、食品の種類、店頭でのお蔵状態、ぶ凍庫の使用条 
件などじよって異な从上の表の期闇は一応の目安でず。 

















お手入れのしかた 


お手入れの前に 


電源プラグを巧く 


電源プラグは己分 liLb 、 間をおいてか5差し込む。 
すぐに差し込むと機械が動さません。 



「 A 警告 


巧かないと、感電の原因に 
なります。 


• ふき取るか、取りはずして水洗い。 いへ 

I 油ちれは、巧にめるま湯か食器用中性洗剤 g ^みを) 
を含ませてふく。（油巧れを放置すると 
プラスチックが割れる恐れびあります） 

I 洗剤はよくふき取る。 

I 化学ぞうさんをご使用の際は付属のま意書 
さに従ってください。 

I アルコール•ベンジン•タワシ•アルカリ性八經み 
洗剤などは使わないでください。プラスチ 
ック部品（ドアの取っ手•キャッフ•ケースな 
ど）び割れたり、塗装面を傷めます。 

- A 警告- 

外側や庫巧に直接水をかけない。（故障や漏電の原因） 


_ 霖発皿 


① を凍庫を手前に引き出す。 

② 図のように上に持ち上げてはずす。 

③ 取りつける場合は、フックに蒸発皿 
の取りつけ部を差し込み確実に押 
し込む。 

(巧し込みび足りないと、音•振動 
の原因） 

• 蒸発皿びほこりなどでミちれていると 
蒸発しにくくなり、かびあふれたり 
悪臭の原因にな0ます。 


筋 


蒸発皿 

(背面にありまず） 



お手入れのをに 


]- ド•プラヴ•コンたントの点衝 

電源コードやプラグび傷んでいませんか 
電源プラグに異常な発熱などはありませんか 
電源プラグはしっかり差し込みましたか 


ドー\ 
t が " r ノ 


冷凍庫の背面 


① 冷凍庫を手前に引さ出す。 

② 背面、壁、床のミちれをふく。 

背面や巧面は空気の対流に 
より、ホコリびたまったり、 

黒くミちれやすいところです。 

ミ主意- 

圧縮機は高温になるので直 - 

接ふれない。 

冷凍庫の底には手を入れない。 

(ヤケド、ケガの原因） 


引化しすバスケットのはずしかた、取りつけかた 


① バスケットをいっぱいに引を出す。 

② 取手部をちち、手前をもち上げさ 
b に引さ出し、はずす。 

♦取り付けるときは、逆の順序で行 
つて < ださい。 






A 警告 


>電源プラグにホコ U びたまっていませんか 
>コンセントびゆるんでいませんか 


電源コードやプラグび傷んでいたり、 
ホコリがたまっていると感電や火災の 
原因になります。 


こんなとをは 


♦停電のとを 

• ドアの開閉を少なくし、新たな食品の貯蔵はごける。 

♦長期間使わないとき 

♦電源を巧いてから庫内を清掃し、2〜3日間ドアを開けて乾燥させる。 
※乾燥び不十分な場合、カビ、においの原因および冷却器 
腐食による冷媒彷ス）もれの原因になります。 


►運搬 

1. 蒸発皿の水を捨てる 

2. 2人け上で、前面下部の脚部と背面上部をしっかり持って 
移動する。（持ちちび悪いと手びすべりケガなどの原因） 

•横積みはしなし、 

(圧縮機の故障の原因） ^ 

•転居の場合、周波数の ィク 

切り換えは不要 バ MA )) 

(已日/ 60 HZ 其用） 














巧をのために化ず 
お守0<だをい 


■誤った取扱いをしたとさに生じるを険とその程度を、 
巧の表示で区分して説明していまず。 

■ 図記号の意味は次の通りでず。 


■ 異常及び不具合が発生したときは、ただちに運おを停 
止し、「お買上げの販売店」または「兰菱電機修埋窓 
□-ご相談窓口」にご相談ください。 


A 警告 
A ま意 


誤った取扱いをしたときに、死 t や重傷などに結びつく可能性があるちの 
誤った取扱いをしたとさに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつくもの 


&禁止 

接軸禁止 

题分辭禁止 

絶対に水をかけ 
vS/ たりしなぃ 

指示に従ぃ行ぅ 

^里源プラグを巧く 

ァ-ス繼続 

/^\絶巧にめれた手 
でふれない 


A 警告 


A ま意 


地震にそなえてで夫な壁や柱に 

1 固定する 

冷ま庫が齡、ケガの原因になりまず。 

拉倒防止 

電源は交流10 OV で定巧1已 A 
じ1上のコンセントを巧巧で使う ^ 

延長コ-ドの使用、タコ足配線は、発熱•义がの 
原因になりまず。 

アースをずる 

アースが不完をな場合は、感里•义災の原因に 
なります。 •• 

アース巧接摄 

屋外や水のかかる巧、湿気のをい 
所には据えつけない 一^ 

電気接点の规により爆発•火! jt ! の原因に 
なりまず。 

巧気 

委品や学術試料を保巧しない 

厳しい管巧が必要な物は、家庭用をず庫では 
保巧できません。 ^V 

時巧窝止 

水のかかる巧や湿気のをい巧へ 
の設置は避ける ^ 

絶縁不良により、感里•乂災の原因になりまず。 ( rxj ) 

, 一' 水めれ窝止 

巧燃はスプレーは近くで使わない 

電気接点の义巧で引乂 •乂おの原因になりまず。 

巧用禁止^ 

水洗いしたり、食汁をこぼさない 

7 j < •食汁びかかると、感電•义災の原因に 

1なりまず。 

すぐにふを取ってください。 vs > 

水かけ 8 止 

を巧庫の上に不巧定な物を置かない 

ドアの開閉などで落下し、ケガの原因に 

なりまず。 iSj 

! 察止 

揮発性の引义しやすいをのを 
入れない ^ 

ベンジン、化粧品、整髪料は、引义•摇発の fSj 

原剧 ぶりまず。 止: 

水を入れた容器を上に置かない 

電気卽品にかかると感里•义おの原因に /pv 

なりまず。 

水めれ禁止 

ドアや八ンドル(取っ手)にぶ6さが6ない、 
庫内に乂百ない 

ちず庫が倒れたり、ケース等び割れてケガなど / 

の原因になります。またモおが庫內に入り V V 

閉じ込め 5 れるとを険でず。 

めれた手で電源プラグを巧を差し 
しない 

感ちの原因になりまず。 ©0 ' 

めれ手窝止 

電源プラクをを巧庫の背面で巧しつけない 
垂源コードを傷つけない ^ 

1 巧しつけたり、重いものをのせたり、巧ったり、 (\) 

:まねたりすると、感巧•乂災の原因になりまず。^ 

電源プラグのほこりを取る 1 

絶縁す良になり、义災の原因になりまず。 

〇 

ほこりを取る 

電ミ原プラグはコードを下向をにし 

巧の巧元まで差し込む A 

逆に差し込む口-ドに無理がかかり、 

発熱•発乂の原因 1 しなります。 了 日* 

傷んだコードやプラグ、差し这みが 
ゆるいコンセントは使わない 

感巧•発乂の原因になりまず。 1\) 

使用禁止 

保管時の幼巧閉じ込めが 

懸念される場さは、ドアパッキングを A 

引っ張コ I ：はずす M 

閉じ込め 5 れると危険でず。 "ッキンクは ずす 

電源プラグはコードを引っ張って 
巧かない 

コードが傷み、感電•発义の原因になりまず。 1 x ) 

窝止： 

お手入れのとをは、 

電源プラグを巧< ^ 

;感更•ケガの原因になりまず。 

ブ ラクを巧く 

分解•修理•改這をしない 

ケガ•感電•乂ぶの原因になりまず。 

⑩ 

^ 分お祭止 

異常時（こげ臭いなど）は、電源 
プラグを巧を、運おを中止する ^ 

異常のまま®転を続けると、感蛋•义災の原因に rt ?- 
a ります。 

ブ フクを巧く 


巧がで夫で水平なところに 
調整脚でしっか0固定ずる 

を凍庫が移動し、ケガの原因になりまず。 


〇 

水平に8えつけ 


運搬ずるとさは、2人け上で 
持って巧動する 

持ちかたが悪し化ケガなどの原因になることが 
ぁります。 国 田^ 

〇 

旧っ手？持つ 

食品を無埋につめ込まない 
バスケットを強く引を出さない 

食品び落下し、ケガの原因になります。 

0 

禁止 

庫内にビン類を入れない 

中身が凍って割れると、ケガの原因になりまず。 

0 

時唐禁止 

におったり、巧色した食品は、 
食べない 

食中毒や病気の原因になりまず。 

〇 

禁止 

めれた手で庫巧の貪品や容器に 
軸れない 


ず傷の原因にな0まず。 

めれ手窝让 

ちま庫の底に手、足を入れない 

鉄板などでケガをずる原因にな0まず。 

接ぉ窝止 

をず庫背面の機械部に 
手を入れない 

(D 

巧が窝止 

ヤケド、ケガの原因になることがありまず。 

ドアは取りつけ部を持って閉めない 

指をはごむなどケガの原因になることが 
あ0ます。 

〇 

取っ手を待つ 













故障かな？と思った!5 

な下のことをお調べになり、それでを具ちの悪いとまは、すぐにお買上げの販売店にご連結<ださい。 


こんなとぎ 

[ お確かめください 

1こラしでください。こんな S をです。 

をく冷そない 

、 

①電源は供給されていますか。 

厂 、'’ 

①電源プラグやブレーカーを確認してください。 

よく冷そない 

①温度調節の表示ランプが、 r 節電」になっていませんか。 

- -- 

①温度調節操作パネルの©ボタンを押し、表示ラン 
プを「中」にしてください。 

⑤夏場などは;令えるまでに 24 時間位かかることがあ 
りまず。 


②据えつけ後、充分に時間がたっていまずか。 


③周囲に隙間びなかったり、曰が当っているなど、放熱 
を巧げていませんか。 

⑤正しく据えつけがされているかをご確認ください。 


④を気の流れを巧げていませんか。またドアをひんぱ 
んに開けたり、半ドアになっていませんか。 

V ^ 

④食品のつめすぞや半ドアなどがないかをご確認くだ 

さぃ。 回 3^^ 

、 - - . y 

庫巧に疆や蚕びつく 
水び庫巧•巧にあふれる 

①ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていませ 
んか。 

①空気中の水分が冷やされると霜や露になりま或 
わずかなドアの隙間でち霜や露びつくことがあり 
ます。 

外側に露びつく 

②雨天など高湿な時ではありませんか。 

V . , . ‘ 

②一時のに露がつくことがあります。乾いた巧でふいて 
ください。ドアをあける時間を短くしてください。 

ドアび開まやすい 
ドアび閉まらない 

① ドアが食品におたっていませんか。 

食品をつめすざていませんか。 

② 本体とドアの間に電源コードを挟んだりしていませ 
んか。 

① 食品は細やバスケットより規ぴ出さないよラに収納 
して < ださい。 

⑤取り除いてください。食品-電源 コー ド.ビ ニール 
袋などはドアにはさまない様にまとめてください。 

ドアび開まに < い 

をま庫内外の温度差によ日圧力差が巧ちし、ドアを開けるのに重くな0まず。 

ドアを巧めた直をの場合は、1〜2夕たってか6ドアを開けて < ださい。 

また、庫巧びちえて安定している場合は、ちま産本化に片手を沿えてゆっくりドアを巧けて < だホい。 

、' y 

含び大まい 

①音が急に大きくなる。音色び変わる。 

①霜取り後は、音が大きくなることがあります。 

気になる音が'する 

③時々"ジュ ー— 音や"ポコポコ（沸騰音）" 

②を煤（ガス）の流れる音です。 

巧のよラな音は異常では 
ありません 

③ドアを開けたときに時々、庫巧から"ビシッ"音や 
かがたれているよラな音がする。 

_ -.‘人 

③中に暖かい空気び入り、プラスチックが膨張し、発 
生するキシ 5 音でず。 

^ _ __ _ ____ 一',, 


が側び熱くなる 



■ 巧 tv ■ 


熱いのは、 


を凍庫の側面に放熱-露付防止パイフが、あるか5です。 

据えつけ直後や夏場は、特に外側が熱く （50 〜60で）なることがあります。 
をやすために必要な機能で異常はありません。 


庫巧はさ6に細か<温度調節がでをまず 


/ /• x 遍度調節 \ 

C 知 ^ @綺^^を J 

し1.温度微調節モ ードに設定する 

~を同時に約已秒間押す。 


C 3.温度微 調節モ~ドを解除ずる ^ 

設定時と同じ操作で解除されます。 

なお、表示ランプび2コ点好している場合は、解除後、表示 
ランプび1コ点灯に変更されますので、温度調節位置を確認 
してください。 


C 2.温度微調 節をずる 

操作方法は温度調節のしかたと同じです。 口4ページ 


• 約 0.3 〜 0.5 で刻みで調節します。 

• 温度微調節の表示は、通常の表示かじ2コの表示ランプの 
点灯及び点滅の組合せで表示されます。 

(点滅は2秒点の、2秒消灯） 


表示パターン例 


「中」より少し高めのとき 



盈度謂節 



© 


「中」より少し低めのとき 



湿度調節 



© 






品名兰菱冷凍庫 
お名ドアの内側に表示 
お買上げ曰 年月曰 

故障の状況（でさるだけ具体的に) 
ご住所（付近の目印などち） 

お名前-電話番号-訪問希望曰 


»保証書は、必ず「お買上げ曰•販売店名」などの記入をお確か 
めのラえ、販売店か!5お受け取りくださし、。 

>内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 

>なお、食品の補償等、製品修理公がの責はご容赦ください。 


-保証期間—— - 

お真上げ曰から1年間です 

(ただし、冷凍サイクル•を却器用フアンおよびフアンモーターは己年間です) 




補修用性能部品の保有期間 


»当社は、この冷ま庫の補修用性能部品を製造巧切り後日年保有し 
ています。 

>補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 
部品です。 


• r 故障かな？と思った5」 （7 ぺージ）にしたがってお調べくださし、。 

なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡くださし、。 
•保証期間中は 

修理に際しましては、保記書をご提示くださし、。 

保証書の規定にしたがって販売店力地張修理させてしすこだきます。 
• 保証期間が過ぞているとさは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた 
ださます。 

■修巧料をは 

技術料+部品代 （+ 出張料）などで構成されています。 
•ご連絡いたださたい内容 


I お買上げの販売店にご相談ください。 


>長年ご使用の;ち凍庫の点檢を！ 


I ご不明な点や修理に関するご相談は 


保証書（別添付) 


修理を依頼されるときは 


の 


こんな症状は 
ありませんか 

_ 

•涅源コード、フラグが異常に熱い。 

•蛋源コードに深いキズやを形がある。 

•焦げ < さい臭いびずる。 

•ち凍庫床面にいつち水が溜つている。 

•ビ U ビリと 巧 気を感じる。 

•その他の異常や故障がある。 


ご使用 
中止 

_ 

- 

故障や事故防止のため、コ 
ンセントか 5 里源プラグを 
はずして、必ず販売店に点 
お- <1^ をご相談くださし、。 

L 一— . 

J 

廃棄時に 
ごミ主意願いまず。 

2004年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまびご使用済みのじ令凍庫」を廃棄される場合は、 
収集-運搬料金と再商品化等料金 （ U サイクル料金）をお支仏いいただき、対象品を販売店や市町 
村に適正に引きミ度ずことがホめられていまず。 

. . -- . 


A 王菱電機株式会社 

静岡製作所〒 422-8 已28静岡市駿巧区ル鹿 3-18-1 


仕様 


お 


名 

MF - U 12 E 

MF - U 14 E 

種 


類 

ち凍庫 1 

定 

巧 内容 

積 

に2し 

144 L 1 



幅 

480 mm 

がお寸法 

奥行 

582 mm 



高さ 

11 24 mm 

1289 mm 

質 « 

34 kg 

371< 有 

電源 

定格電圧 

10 ov 

定格周； 

巧数 

己 0/60 Hz 共用 

電•動 

機定格消費 

電力 

71/71 W 

74/74 W i 

電熱装置定格消費電力（霜取0時） 

111/11 IW 

消 

费 電力 

m 

ドアの内側に表示しています 

1 電源コード（有効長さ） 

1.95 m 


冷凍庫の消費電力星について 


ち凍庫の消費電力量は、従来 
JIS C 9目07の消費電力量試験ち法に 
より測定し表示してをましたが、1999年 
3月か 5 J に C 日801の消費電力量試 
験ち法による表示に変更しました。 

また、冷凍庫の消費電力量は季節により 
変化することからその表示は従来の r 1力 
月当たり」か5「年間」の値に変更されま 
した。 


付属品 

MF-U12E 

MF-U14E 

ドアポケット 

1 

1 

バスケット 

(大） 

3 

4 

バスケット 

(ル） 

1 

1 

蒸発皿 

1 

1 

アルミトレイ 

1 

1 


I 消費電力量の測定碁準 （ J に C 9801) 


種類 

庫巧温度 

扉開閉 
回数 

周囲温度 
と湿度 

消費電力童の表示 

を凍庫 

を凍き 

-1 8で1；1下 

8回/日 

2己た 
70± 己％ 

年間消費電力量 （kWh/ 年） 

= W25X3 己己曰/年 

W 巧： 

周囲温度25ででの1曰当りの 
消費電力量 （kWh/ 曰） 

備考 

★ミ肖費電力呈は、周囲温度や湿度、扉の開閉頻度そして 
新しく入れる食品の温度•呈などによって変化しまず。 


保 IE とアフターサービス 



一8 


AE79Y009H0 己 












